Za spokój duszy $. p. 


ALEKSANDRA SZYMSKIEGO 


pracownika Wodociągów Miejskich, rozstrzelanego w Oświęcimiu 3 lipca 1941r. 
odprawiona zostanie 


w środę 18 lipca 1945 r. o godz. 7 rano w kościele Mariackim 
przed ołtarzem Pana Jezusa Ukrzyżowanego 


Msza św. żałobna 


na którą zaprasza Krewnych i Kolegów 
rodzina. 
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